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Abstract One subspecies and two species in the genus Rhododendron from Sichuan, China, 
namely R. decorum Franch. ssp. cordatum Hu, R. xichangense Z. J. Zhao, and R. davidsoni- 
anum Rehd. & Wils. are reduced to synonymies. 
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摘要 ”将 我 国 四 川 杜 鹏 花 属 Rhododendron L. 植物 2 个 种 和 1 个 亚 种 ( R. decorum Franch. ssp. cordatum 
Hu, R. xichangense Z. J. Zhao 及 R. davidsonianum Rehd. & Wils. ) 处 理 为 新 异 名 ,并 作 了 相应 的 讨论 。 
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在 中 国 杜鹃 花 属 Rhododendron L. 植物 数据 库 的 建 库 工作 中 ,作者 查阅 了 我 国 各 主要 
标本 馆 和 英国 爱丁堡 皇家 植物 园 标本 馆 (E) 保 存 的 该 属 植物 的 全 部 标本 以 及 英国 印 皇 家 
植物 园 (K) 所 保存 的 该 属 植物 的 部 分 模式 标本 ,结合 多 年 野外 和 栽培 观察 ,发 现 了 该 属 一 
些 分 类 群 不 能 成 立 ,应 降 为 异 名 。 

1 大 白 杜 鹃 

Rhododendron decorum Franch. in Bull. Soc. Bot. France 33: 230. 1886. Type: China. 
Sichuan (四 川 ): Baoxing ( 宝 兴 ) ，David s. n. (holotype, P; isotype， E!). 

R. decorum Franch. ssp. cordatum W. K. Hu in Bull. Bot. Res. 8 (3): 58. 1988, syn. 
nov. Type: China. Yunnan (云南 ), P. Y. Mao ( 毛 品 一 ) 750% (holotype, PE!; isotype， 
SZ1 ) . 

原 描述 ( 胡 文 光 ,1988) 中 指出 该 亚 种 叶柄 长 仅 1.2 -1.4 cm、 叶 基部 呈 狭 心 形 。 毛 品 
一 750 同 号 标本 共有 4 份 , 分 别 保存 在 四 川 大 学 标本 馆 (SZ，isotype)、 中 国 科学 院 植物 研 
究 所 标本 馆 (PE，holotype 和 isotype) 和 中 国 科 学 院 昆明 植物 研究 所 标本 馆 (KUN ，isotype) ， 
PE 的 主 模式 和 SZ 的 同 号 模式 实 为 发 育 不 良 的 具 花 莹 枝条 ,除了 叶柄 较 正常 发 育 的 标本 
稍 短 、. 叶 基 近 心 形 外 ,其 余 特 征 与 大 白 杜 鹏 一 致 。 原 始 文献 中 所 发 表 的 图 与 主 模式 和 等 模 
式 标本 在 花 的 数量 、 花 的 发 育 状 况 等 方面 均 不 符 。 我 们 进一步 查阅 了 保存 在 我 国 主要 标 
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原始 文献 记载 采集 者 为 中 国 科学 院 云南 工作 站 750, 采 集 地 不 祥 。 笔 者 查阅 了 《云南 植物 采集 史 略 》( 包 士 英 等 ， 
1998) 确 定 此 号 标本 的 采集 人 为 毛 品 一 ,1955 年 5 月 采 于 云南 省 禄 劝 县 五 区 乌 蒙 乡 。 
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本 馆 的 大 量 该 种 的 标本 并 结合 野外 和 栽培 观察 发 现 ,部 分 标本 在 叶柄 及 叶 基 的 形状 上 也 
有 类 似 的 变异 ,但 这 种 变异 极 不 稳定 ,因为 它们 几乎 都 是 同时 出 现在 同一 枝条 上 ; 故 将 心 
基 大 白 杜 静 作为 大 白 杜 静 的 异 名 。 

本 种 在 我 国 分 布 较 广 ,主要 分 布 在 四 川 、 云 南 、 贵 州 和 西藏 等 地 ,生长 在 海拔 1700 - 
3700 m 的 林 下 、 灌 从 中 或 自 成 纯 林 。 

大 白 杜 鹏 在 四 川 主要 分 布 在 西部 和 西南 部 。 资 料 记 载 本 种 在 四 川 峨眉 山 有 分 布 ( 胡 
琳 贞 ,1986) ,经 查阅 标本 文献 并 多 次 在 峨眉 山野 外 考察 ,我们 在 峨眉 山 没有 发 现 本 种 的 
分 布 。 

2 止 叶 杜鹃 

Rhododendron davidsonianum Rehd. & Wils. in Sargent, Pl. Wils. 1: $15. 1913. Type: 
China，Sichuan (四 川 ): Kangding (康定 ) ，Wilson 1275 (holotype, A; isotype, E!). 

R. xichangense Z. J. Zhao in Bull. Bot. Res. 7 (3): 60, fig. 3. 1987, syn. nov. Type: 
China. Sichuan (四 川 ): Xichang (西昌 ) ，Mopanshan (磨盘 山 ) ，1983-03-30，Q. 5. Zhao & 
Z. M. Tan ( 赵 清盛 , 谭 仲 明 ) 117160 (holotype，SZ1) . 

赵 振 刍 (1987) 根 据 赵 清盛 和 谭 仲 明 117160 花冠 较 短 、 叶 平坦 不 呈 四 形 描述 了 新 种 西 
昌 杜 鹏 R，xichangense ,经 查阅 模式 标本 及 同 举 模 式 赵 清 盛 和 谭 仲 明 117161 以 及 大 量 思 
叶 杜 钢 的 干 标本 ,同时 通过 对 模式 产地 活 植株 的 观察 ,发 现 同一 植株 上 同时 出 现 叶 平坦 或 
叫 形 的 特征 是 较 普遍 的 现象 ,于 标本 的 叶 多 数 不 再 表现 明显 的 目 形 ,花冠 的 长 短 在 同一 花 
枝 上 变化 较 大 ,我们 认为 西昌 杜 静 与 凹 叶 杜 赐 为 同一 种 ,因此 将 其 作为 凹 叶 杜 鹏 的 异 名 处 
理 。 

方 瑞 征 (1999) 在 中国 植物 志 》 中 指出 ,西昌 杜 鹏 与 硬 叶 杜 鹏 RR.tatsienense Franch. 相 
近 , 但 前 者 花梗 较 长 ,是 否 为 硬 叶 杜 岗 之 误 定 , 待 定 。 经 检查 模式 标本 ,将 西昌 杜 静 作为 目 
叶 杜 鹏 的 异 名 更 为 合理 。 

止 叶 杜 静 为 四 川 特有 种 , 主要 分 布 于 四 川西 南 及 西北 部 ,生长 在 海拔 1500 - 3600 m 
的 林 下 、 林 缘 或 灌 从 。 

3 康 南 杜 鹏 

Rhododendron wongii Hemsl. & Wils. in Kew Bull. 1910: 118. 1910. Type: China. 
Sichuan (四 川 ) : Kangding (康定 ) ，Wilson 3948 (holotype, K!). 

R. ambiguum Hemsl. in Curtis s Bot. Mag. 137: t. 8400. 1911, syn. nov. Type: China. 
Wiest Sichuan. From the seed collected by Wilson. 

R. chengshienianum Fang in Icon. Pl. Omei. 1 (1): pl. 36. 1942. Type: China. Sichuan 
(四 川 ): Emeishan( 峨 眉山), S. L. Sun 2229 (holotype，SZ1; isotype, E!). 

1911 年 Hemsley 根据 HH. Wilson 1904 年 在 四 川 省 西部 (无 具体 地 名 ) 所 采集 的 种 子 经 
阿诺德 树木 园 栽培 后 的 开花 植株 (无 标本 记录 ) 描 述 了 问 客 杜 鹏 R.，ambiguum , 原 描 述 本 
种 主要 特征 是 树 皮 为 灰 褐 色 , 叶 背 灰 白色 , 叶 背 鳞片 较 密 ,花冠 黄 绿色 ,无 毛 。 

方 文 培 (1942) 根 据 孙 祥 麟 采 于 四 川 峨 层 山 的 2229 号 标本 描述 了 承 先 杜 鹏 尺 ，cheng- 
shienianum ,原文 指出 该 种 与 原 产 于 康定 县 的 王 氏 杜 鹏 ( 康 南 杜 鹏 的 中 文 蜡 名 )) R. wongii 
的 主要 区 别 是 花冠 外 侧 具 鳞 、 叶 背 具 白粉 。 
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Cullen (1980) 将 承 先 杜 鹏 作为 问 客 杜 鹏 的 异 名 ,并 指出 问 客 杜 静 与 康 南 杜 胸 可 能 系 
同一 种 。 

作者 查阅 了 孙祥 麟 2229(SZ,E) 及 引证 的 方 文 培 2982(SZ)、2983 (SZ) 和 Ching & Sun 
219 (SZ)、216 (SZ) 等 同 举 模式 标本 ,观察 了 栽培 在 英国 爱丁堡 皇家 植物 园 定名 为 问 客 杜 
鹏 和 康 南 杜 鹏 的 所 有 活 植株 以 及 经 10 余年 观察 引种 于 华西 亚 高 山 植物 园 的 问 客 杜 静 以 
及 野外 观察 .查阅 了 我 国 主要 标本 馆 、 爱 丁 堡 皇家 植物 园 被 定 为 康 南 杜 鹃 和 问 客 杜鹃 的 大 
量 标本 ,认为 这 是 一 个 变异 极 大 的 种 ,同一 产地 生长 在 不 同 海拔 的 植株 形态 一 一 包括 叶片 
大 小 、 花 的 大 小 、 植 株 各 部 所 被 鳞片 都 有 不 同 程度 的 变异 ,引起 各 器 官 大 小 变化 的 主要 原 
因 仅 与 生长 条 件 有 关 。 据 作者 观察 ,同一 植株 上 ,叶片 大 小 之 差 可 达 3 cm, 花冠 大 小 之 差 
可 达 0.5 -1 cm。 值 得 一 提 的 是 ,作为 问 客 杜 鹏 的 模式 种 仅 是 根据 在 西方 播种 后 生长 了 近 
8 年 而 开花 的 植株 ,按照 Cullen (1980) 的 观点 :“ 这 种 由 播种 植株 描述 的 新 种 是 不 可 靠 
的 ”, 因 为 种 子 本 身 就 可 能 是 自然 杂交 的 结果 ,或 者 是 由 于 远离 自然 生境 的 栽培 条 件 导 致 
个 别 植株 发 生 了 不 稳定 的 变异 。 

综 上 所 述 ,我 们 认为 应 将 问 客 杜鹃 作为 康 南 杜 鹏 的 异 名 。 

本 种 为 四 川 特有 种 , 主要 分 布 在 四 川中 部 西部 和 西南 部 ,海拔 为 2000 - 3700 m, 生 
长 在 林 下 、 灌 从 中 或 自 成 灌 从 林 。 
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